BD FACSDiva 8.0.2 

REPORTE TEST ESFEROSITOSIS HEREDITARIA POR EMA 


EMA-CN2 


EMA-CN2 


EMA-CN2 




OS+ LINF05 


i i i i | i i i i | i i i i | i i i i | i i i i | r 
50 1DD 150 2DD 250 

FSC-A (x 1,000) 



o 

CD 

CD 



V450-A 


V500-A 


FITC-A 


PE-A 


EMA-CN2 


EMA-CN2 


EMA-CN2 



HT EMA 


Printed on: Tue Nov 19, 2019 04:24:34 CLST 

























BD FACSDiva 8.0.2 

EMA-CN2 



3 


CD 

CD 



PerCP-Cy5-5-A 


PE-Cy7-A 


APO-A 


APC-H7-A 


EMA-CN2 


- 

HPP 


H 

'I 

A 

I 

JORMAL 

1 

"S-1-1 1 Mil- 

J'j 

1 

i 

r 

1 1 1 1 Mil 1 1 1 1 Mil 1 

1 J A _ Js 


FITC-A 


Experiment Name- 
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